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			ANUNCIOS

			Otros anuncios oficiales

			AGENCIA VASCA DEL AGUA

			1543

			ANUNCIO por el que se somete a información pública el proyecto de defensa contra inundaciones del río Cadagua a su paso por Sodupe, en el término municipal de Güeñes.

			Por Resolución de 18 de marzo de 2025, del Director General de la Agencia Vasca del Agua, fue aprobado inicialmente el «proyecto de defensa contra inundaciones del río Cadagua a su paso por Sodupe, en el término Municipal de Güeñes».

			El objeto del proyecto es la ejecución de las obras de defensa contra inundaciones del río Cadagua a su paso por Sodupe, en el municipio de Güeñes. Las actuaciones consisten en la sustitución del puente Gallarraga por otro de un único vano y sin apoyos en el cauce, así como la demolición de parte del azud de la Conchita hasta dejar una apertura de 23 m en la base. Estas actuaciones se complementarán con la ejecución de una defensa longitudinal en el aparcamiento de Zubiko Auzoa para garantizar la defensa de los usos vulnerables en el ámbito para una avenida de periodo de retorno de 50 años.

			El proyecto es objeto de una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada según el apartado 7.2 c) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para lo que se seguirán los procedimientos establecidos en los artículos 45 al 48 de la citada ley y el Título V de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi.

			De conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete el proyecto a información pública por el plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimen oportunas.

			El proyecto de obras se encontrará a disposición de las personas interesadas en la página web de la Agencia Vasca del Agua en la sección de Obra hidráulica de www.uragentzia.euskadi.eus

			En Vitoria-Gasteiz, a 19 de marzo de 2025.

			El Director General de la Agencia Vasca del Agua,

			ASIER LOPEZ ETXEBARRIA.
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